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MECHANICAL PARTS LIST 1/1 

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage. 


CS3RDM .XX.A. 

CS3RNDM .XX.B. 

CS3RD .XX.C. 

CS3ND .XX. D.... 

CS3RNDC .XX. E... 

YCS3RDM .XX.F.. 

YCS3NDM .XX.G. 

YCS3RNDM .XX.H 

KANRI 

REF.NO PARTS NO. NO. DESCRIPTION SUFFIX 


81-ZG1-229-II0 lA 
81~ZGl-239-0I0 OE 
81-ZG1-255-1I0 OE 
81-ZG1-271-0I0 OE 
81-ZG1-277-3I0 lA 
81-ZG1-291-II0 OE 
83-ZG3-2I3-0I0 OE 

83- ZG3-604-0I0 OE 

84- ZG1-003-3I0 IH 
84-ZG1-005-2I0 IH 
84-ZG1-008-2I0 ID 
84-ZGl-OIl-OIO lA 
84-ZG1-203-4I0 lA 
84-ZG1-204-3I0 OE 
84-ZG1-205-2I0 lA 
84-ZG1-206-II0 OE 
84-ZG1-207-0I0 OE 
84-ZG1-208-2I0 OE 
84-ZG1-209-0I0 OE 
84-ZG1-2I1-0I0 OE 
84-ZG1-2I2-2I0 lA 
84-ZG1-2I5-4I0 IB 
84-ZG1-2I6-3I0 lA 
84-ZG1-224-0I0 OE 
84-ZG1-225-0I0 OE 
84-ZG1-232-2I0 IF 
84-ZG1-238-0I0 lA 
84-ZG1-239-2I0 OE 
84-ZG1-248-0I0 OE 
84-ZG1-259-0I0 OE 
84-ZG1-266-0I0 OE 
84-ZG1-267-0I0 OE 
84-ZG1-269-0I0 lA 
84-ZG1-271-0I0 IB 
84-ZG1-273-0I0 IB 
84-ZG1-274-0I0 OE 
84-ZG1-286-0I0 IE 
84-ZG1-287-0I0 lA 
84-ZG1-288-0I0 OE 
84-ZG1-289-0I0 OE 
84-ZG1-292-0I0 IE 
87-067-703-010 OE 
87-067-981-010 OE 
87-251-070-410 OE 
8A-ZG1-001-010 ID 
8A-ZG1-002-010 
8A-ZG1-210-010 OE 
8A-ZG1-211-010 lA 
84-ZG1-672-010 OE 
87-045-383-010 ID 

M 401 87-045-364-010 IF 

M 601 87-045-305-010 IF 

W 3 84-ZG1-630-010 OE 

W 0 84-ZG1-673-010 lA 

W 2 85-NFT-611-110 lA 


PLATE,MAGNET 
S-SCREW,TT 
PLATE,MAGNET MK2 
S-SCREW MECH REAR 
HLDR,MAGNET N 
GEAR,TRAY RELAY N03 
LVR, SW 
RING,MAG 2 
TRAY,N02-B 
TURNTABLE,NOI(*) 

TRAY,NO3 
REFLECTOR,CD 
GEAR,MAIN CAM 
SLIDER,MECHA CAM 
GEAR,TRAY {*) 

GEAR,RELAY 

PULLEY,RELAY 

LEVER,CAM 

BELT,SQl.8-117.7 

SPR-E CAM S 

HLDR,MECHA N02 

GEAR,MAIN CAM BLU 

SLIDE,MECHA CAM YEL 

LEVER,TT 

BELT,SQl.0-63.3 

CHAS,MECHA N 

GEAR,WORM N 

PULLY,WORM N 

SPR-C,WORM 

SPR-P,WORM 

LEVER,CAN 8 

PULLEY,LOAD MO 8 

GEAR,MAIN TT 4 

PULLEY,RELAY 8 

PULLEY,WORM 4 

GEAR,RELAY 8 

CHAS,MECHA NAT 

HLDR,MECHA NAT 

LEVER,TT NAT 

HLDR,MAGNET NAT 

CHAS,MECHA N NAT 

TAPPING SCREW, BVT2+3-10 

BVT2+3-6 BLK 

U+2.6-3 

TRAY,N03 BLU 

TURN TABLE,NOI BLU 

HLDR,MAGNET 23 

HLDR,MAGNET 23 NAT 

F-CABLE,5P 1.25 210MM WHITE N 

MOT,M9I50T28-2 

MOTOR(BCH3B14) 

MOTOR, RF-500TB DC-5V {2MA) 
CABLE FFC 6P-I.25 
F-CABLE,5P 1.25 210MM BLACK N 
FF-CABLE 16P-1.0 


. .CD. 

ABCDEFGH. 

AB. .EFGH. 

ABCDEFGH. 

A.C. .F. 

ABCDEFGH. 

ABCDEFGH. 

ABCDEFGH. 

. ..D..G. 

ABCDEFGH. 

ABC.EF.H. 

A.C.EF. 

.B.D. .GH. 

.B.D. .GH. 

ABCDEFGH. 

....E . 

ABCD.FGH. 

....E . 

ABCDEFGH. 

ABCDEFGH. 

A.C.EF. 

A.C.EF. 

A.C.EF. 

A.C.EF. 

ABCDEFGH. 

....E . 

ABCDEFGH. 

ABCD.FGH. 

ABCDEFGH. 

ABCDEFGH. 

ABCD.FGH. 

ABCDEFGH. 

ABCDEFGH. 

....E. 

....E . 

ABCD.FGH. 

.B.D. .GH. 

.B.D. .GH. 

.B.D. .GH. 

.B.D. .GH. 


A.C.EF.. 

ABCDEFGH 

....E... 


E 


.B.D. .GH. 

....E . 

ABCDEFGH. 

ABCD.FGH. 

ABCDEFGH. 

A.C.EF. 

ABCDEFGH. 
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SCHEMATIC DIAGRAM-1 
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SCHEMATIC DIAGRAM-2 
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ELECTRICAL MAIN PARTS LIST 

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage. 


CS3RDM .XX.A. 

CS3RNDM .XX. B. 

CS3RD .XX.C. 

CS3ND .XX.D.... 

CS3RNDC .XX.E... 

YCS3RDM .XX.F.. 

YCS3NDM .XX.G. 

YCS3RNDM .XX.H 

KANRI 

REE.NO PARTS NO. NO. DESCRIPTION SDFEIX 


c 

305 

87-010-101-080 

OE 

c 

304 

87-010-101-080 

OE 

c 

303 

87-010-178-080 

OE 

c 

300 

87-010-196-080 

OE 

c 

309 

87-010-196-080 

OE 

c 

308 

87-010-502-040 

OE 

c 

307 

87-010-805-080 

OE 

c 

302 

87-012-140-080 

OE 

c 

306 

87-016-044-040 

OE 

c 

301 

87-A11-942-080 

OE 

c 

316 

87-010-196-080 

OE 

c 

314 

87-010-196-080 

OE 

c 

317 

87-010-196-080 

OE 

c 

311 

87-010-196-080 

OE 

c 

310 

87-010-263-040 

OE 

c 

315 

87-010-805-080 

OE 

c 

312 

87-010-805-080 

OE 

c 

321 

87-010-805-080 

OE 

c 

320 

87-010-805-080 

OE 

CN 

301 

87-099-199-010 

OE 

D 

301 

87-017-520-080 

OE 

D 

302 

87-A40-524-040 

OE 

IC 

301 

87-A20-602-040 

IB 

IC 

303 

87-A20-905-040 

IB 

IC 

304 

87-A20-925-040 

IB 

L 

302 

87-A50-517-080 

OE 

L 

301 

87-A50-586-010 

1C 

Q 

302 

87-026-231-080 

OE 

Q 

303 

87-026-237-080 

OE 

Q 

301 

87-A30-217-010 

lA 

C 

137 

87-010-196-080 

OE 

C 

134 

87-010-196-080 

OE 

C 

135 

87-010-196-080 

OE 

C 

136 

87-010-196-080 

OE 

C 

138 

87-010-197-080 

OE 

C 

141 

87-010-196-080 

OE 

C 

144 

87-010-805-080 

OE 

C 

140 

87-016-251-040 

OE 

CN 

102 

87-099-199-010 

OE 

IC 

102 

87-A20-919-040 

IE 

Q 

103 

89-327-125-080 

OE 

Q 

172 

89-334-397-880 

lA 

C 

401 

87-010-112-040 

OE 

C 

402 

87-010-190-080 

OE 

C 

403 

87-010-190-080 

OE 

C 

404 

87-010-406-040 

OE 

CN 

403 

87-099-030-010 

OE 

CN 

401 

87-099-212-010 

OE 

D 

402 

87-020-027-080 

OE 

D 

401 

87-020-578-080 

OE 

IC 

401 

87-A21-304-010 

IE 

Q 

401 

87-026-237-080 

OE 

S 

402 

87-036-109-010 

lA 

S 

401 

87-036-109-010 

lA 

C 

208 

87-010-322-080 

OE 

C 

209 

87-010-322-080 

OE 

C 

206 

87-010-322-080 

OE 

C 

207 

87-010-322-080 

OE 

C 

210 

87-010-190-080 

OE 

C 

211 

87-010-370-040 

OE 

C 

224 

87-010-190-080 

OE 

C 

220 

87-010-190-080 

OE 

C 

242 

87-010-190-080 

OE 

C 

241 

87-016-669-080 

OE 

C 

251 

87-010-190-080 

OE 


CAP, ELECT 220-16 
CAP, ELECT 220-16 
CHIP CAP lOOOP 
CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CAP ELECT GAS 100/4 
CAP, S 1-16 
CAP 47 OP 

CAP,E 100-16 GAS 

CAP,E 470-16 M PW 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

CAP,E 100-10 

CAP, S 1-16 

CAP, S 1-16 

CAP, S 1-16 

CAP, S 1-16 

CONN,6P 6216 H 

C-DIODE,SFPB52 

C-DIODE,1SR154-400 

C-IC,M5291FP 

C-IC,BA033FP 

C-IC,BA05FP 

COIL,lODHK FLR88 

COIL,68UH RCRllOD 

CHIP-TRANSISTER,DTA124XK 

CHIP-TR,DTC124XK 

TR,2SB1436(R) 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CAP, CHIP 0.01 DM 
CHIP CAPACITOR,0.1-25 
CAP, S 1-16 
CAP,E 220-16 SMG 
CONN,6P 6216 H 
C-IC,BA5915FP 
CHIP TR,2SC2712GR 
C-TR,2SC3439G/H 
CAP,E 100-16 
S CHIP F 0.01 
S CHIP F 0.01 
CAP,E 22-50 SME 
CONN,13P 6216H 
CONN,5P 6216 V 
CHIP-DIODE 1SS184 
C-ZENER,02CZ3.3X 
IC,LB1649 
CHIP-TR,DTC124XK 
PUSH SWITCH 
PUSH SWITCH 
C-CAP,S lOOP-50 CH 
C-CAP,S lOOP-50 CH 
C-CAP,S lOOP-50 CH 
C-CAP,S lOOP-50 CH 
S CHIP F 0.01 
CAP,E 330-6.3 SME 
S CHIP F 0.01 
S CHIP F 0.01 
S CHIP F 0.01 
C-CAP,S 0.1-25 K B 
S CHIP F 0.01 


ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 

ABCDEFGH 


7 




















































































IC 

203 

87-017-760-080 

IB 

IC,M51943BML 

ABCDEFGH 

IC 

201 

8A-ZG2-613-010 

2M 

C-IC,M30622M8-762FP 

ABCDEFGH 

s 

201 

87-A90-876-010 

lA 

SW,SL 1-1-3 SSSF113-S06N1 

ABCDEFGH 

s 

201 

87-A91-572-010 

lA 

SW,SL 1-1-3 SSSF L9 


X 

201 

87-008-506-080 

lA 

VIB,CER lO.OMHZ CST 

ABCDEFGH 

c 

520 

87-012-140-080 

OE 

CAP 47 OP 

ABCDEFGH 

c 

602 

87-010-112-040 

OE 

CAP,E 100-16 

ABCDEFGH 

c 

608 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

604 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

605 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

603 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

601 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

624 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

623 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

621 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

622 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

627 

87-010-318-080 

OE 

C-CAP,S 47P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

628 

87-010-318-080 

OE 

C-CAP,S 47P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

625 

87-010-403-040 

OE 

CAP,E 3.3-50 SME 

ABCDEFGH 

c 

626 

87-010-403-040 

OE 

CAP,E 3.3-50 SME 

ABCDEFGH 

IC 

601 

87-A20-918-040 

IE 

C-IC,SM5878AM 

ABCDEFGH 

Q 

603 

87-026-470-080 

lA 

TR,HNIC03F (0.3W) 

ABCDEFGH 

Q 

602 

87-026-580-080 

OE 

C-TR,DTAI23JK 

ABCDEFGH 

Q 

601 

89-327-125-080 

OE 

CHIP TR,2SC27I2GR 

ABCDEFGH 

C 

572 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

C 

709 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

707 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

704 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

702 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

708 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH 

c 

703 

87-010-370-040 

OE 

CAP,E 330-6.3 SME 

ABCDEFGH 

c 

701 

87-010-374-040 

OE 

CAP,E 47-10 

ABCDEFGH 

c 

706 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S I-I6 

ABCDEFGH 

c 

715 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

713 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

711 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

714 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

710 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

712 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

722 

87-010-322-080 

OE 

C-CAP,S IOOP-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

721 

87-012-140-080 

OE 

CAP 47 OP 

ABCDEFGH 

c 

723 

87-012-140-080 

OE 

CAP 47 OP 

ABCDEFGH 

c 

724 

87-016-350-040 

OE 

CAP,E 470-4 MA GAS 

ABCDEFGH 

D 

701 

87-A40-313-080 

OE 

C-DIODE,MC 2840 

ABCDEFGH 

IC 

509 

87-A21-309-040 

lA 

C-IC,HD74LV74A 

ABCDEFGH 

IC 

701 

87-A21-305-010 

2M 

C-IC,BD1427K 

ABCDEFGH 

IC 

702 

87-A21-311-040 

IE 

C-IC,LC74772V-90I5-TLM 

ABCDEFGH 

J 

701 

87-A60-414-010 

lA 

JACK,PIN IP YLW YKC2I-3527 

ABCDEFGH 

L 

702 

87-005-432-080 

OE 

COIL,lOUH 

ABCDEFGH 

L 

701 

87-005-440-080 

OE 

COIL,47UH FLR50 

ABCDEFGH 

L 

721 

87-005-802-080 

OE 

C-COIL, I.8DH FLC32 

ABCDEFGH 

C 

180 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

C 

182 

87-010-311-080 

OE 

CAP I2P 

ABCDEFGH 

c 

181 

87-010-311-080 

OE 

CAP I2P 

ABCDEFGH 

c 

503 

87-010-078-040 

OE 

CAP,E 47-6.3 5L 

ABCDEFGH 

c 

509 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S I-I6 

ABCDEFGH 

c 

505 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S I-I6 

ABCDEFGH 

c 

504 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S I-I6 

ABCDEFGH 

c 

507 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

502 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

506 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

508 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

501 

87-016-350-040 

OE 

CAP,E 470-4 MA GAS 

ABCDEFGH 

c 

516 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH 

c 

518 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

515 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

517 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

510 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

511 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

512 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

513 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

519 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

514 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

523 

87-010-318-080 

OE 

C-CAP,S 47P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

521 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

522 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

525 

87-012-140-080 

OE 

CAP 47 OP 

ABCDEFGH 

c 

524 

87-012-140-080 

OE 

CAP 47 OP 

ABCDEFGH 
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c 

552 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH 

c 

559 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

555 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

551 

87-016-350-040 

OE 

CAP,E 470-4 MA GAS 

ABCDEFGH 

c 

560 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

564 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

561 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

566 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

567 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

563 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

569 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

562 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

568 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

565 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

570 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

584 

87-010-154-080 

OE 

CAP CHIP lOP 

ABCDEFGH 

c 

585 

87-010-154-080 

OE 

CAP CHIP lOP 

ABCDEFGH 

c 

583 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

588 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

ABCDEFGH 

c 

580 

87-010-263-040 

OE 

CAP,E 100-10 

ABCDEFGH 

IC 

508 

87-A20-921-040 

lA 

C-IC,SN74LVO04APW 

ABCDEFGH 

IC 

503 

87-A20-921-040 

lA 

C-IC,SN74LVO04APW 

ABCDEFGH 

IC 

501 

87-A21-307-010 

2F 

C-IC,CL8820-P160 

ABCDEFGH 

IC 

506 

87-A21-547-040 

2A 

C-IC,AS4LC256K16EO-35TC 

ABCDEFGH 

IC 

505 

87-A21-547-040 

2A 

C-IC,AS4LC256K16EO-35TC 

ABCDEFGH 

IC 

504 

87-A21-547-040 

2A 

C-IC,AS4LC256K16EO-35TC 

ABCDEFGH 

IC 

507 

87-A21-547-040 

2A 

C-IC,AS4LC256K16EO-35TC 

ABCDEFGH 

IC 

502 

8A-ZG2-615-040 

IH 

C-IC,MSM534031E-20GS-K(R1) 

ABCDEFGH 

L 

501 

87-005-464-080 

OE 

COIL,1.8UH J FLR50 

ABCDEFGH 

L 

551 

87-005-428-080 

OE 

COIL 4.7UH K FLR50 

ABCDEFGH 

X 

181 

87-A70-005-080 

1C 

VIB,XTAL 33.8688MHZ HC-49/D03 

ABCDEFGH 

X 

581 

87-A70-125-080 

IB 

VIB,XTAL 27MHZ 50PPM 

ABCDEFGH 

LED 

403 

87-017-350-080 

OE 

LED,SEL1550CM 

A.C.EF.. 

LED 

402 

87-017-350-080 

OE 

LED,SEL1550CM 

A.C.EF.. 

LED 

404 

87-A40-447-040 

OE 

LED,SLP-6130C-81H-S-T1 ORN 

A.C.EF.. 

LED 

401 

87-A40-447-040 

OE 

LED,SLP-6130C-81H-S-T1 ORN 

A.C.EF.. 

Q 

402 

87-026-237-080 

OE 

CHIP-TR,DTC124XK 

A.C.EF.. 

C 

401 

87-A11-148-080 

OE 

CAP,TC D 0.1-50 Z F 

ABCDEFGH 

CN 

401 

86-NFZ-675-010 

OE 

CONN,5P H 6216-llH 

ABCDEFGH 

PS 

401 

87-026-573-010 

IB 

IC,GP1S53V * 

ABCDEFGH 

c 

101 

87-010-182-080 

OE 

C-CAP,S 2200P-50 B 

ABCDEFGH 

c 

107 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH 

c 

106 

87-010-369-080 

OE 

C-CAP,S 0.033-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

109 

87-010-382-040 

OE 

CAP,E 22-25 SME 

ABCDEFGH 

c 

108 

87-010-401-040 

OE 

CAP,E 1-50 SME 

ABCDEFGH 

c 

105 

87-010-404-040 

OE 

CAP,E 4.7-50 SME 

ABCDEFGH 

c 

104 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

103 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

102 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

119 

87-010-150-080 

OE 

C-CAP,S 6P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

111 

87-010-263-040 

OE 

CAP,E 100-10 

ABCDEFGH 

c 

115 

87-010-369-080 

OE 

C-CAP,S 0.033-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

114 

87-010-369-080 

OE 

C-CAP,S 0.033-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

113 

87-010-369-080 

OE 

C-CAP,S 0.033-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

118 

87-010-560-040 

OE 

CAP,E 10-50 GAS 

ABCDEFGH 

c 

112 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

117 

87-012-154-080 

OE 

C-CAP,S 150P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

116 

87-012-158-080 

OE 

C-CAP,S 390P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

110 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

128 

87-010-152-080 

OE 

C-CAP,S 8P-50 CH 

ABCDEFGH 

c 

125 

87-010-198-080 

OE 

CAP, CHIP 0.022 

ABCDEFGH 

c 

120 

87-010-992-080 

OE 

C-CAP,S 0.047-25 B 

ABCDEFGH 

c 

121 

87-010-992-080 

OE 

C-CAP,S 0.047-25 B 

ABCDEFGH 

c 

126 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

123 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

127 

87-A10-893-040 

OE 

CAP,E 220-10 M PW 

ABCDEFGH 

c 

132 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH 

c 

139 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH 

c 

131 

87-010-263-040 

OE 

CAP,E 100-10 

ABCDEFGH 

c 

133 

87-010-264-040 

OE 

CAP,E 100-10 5L 

ABCDEFGH 

c 

130 

87-A10-893-040 

OE 

CAP,E 220-10 M PW 

ABCDEFGH 

c 

149 

87-010-190-080 

OE 

S CHIP F 0.01 

ABCDEFGH 

c 

143 

87-010-198-080 

OE 

CAP, CHIP 0.022 

ABCDEFGH 

c 

145 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

146 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 

ABCDEFGH 

c 

142 

87-016-669-080 

OE 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

ABCDEFGH 

c 

155 

87-010-184-080 

OE 

CHIP CAPACITOR 3300P(K) 

ABCDEFGH 

c 

154 

87-010-190-080 

OE 

S CHIP F 0.01 

ABCDEFGH 
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c 

150 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH. 

c 

152 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH. 

c 

151 

87-010-263-040 

OE 

CAP,E 100-10 

ABCDEFGH. 

c 

157 

87-010-992-080 

OE 

C-CAP,S 0.047-25 B 

ABCDEFGH. 

c 

158 

87-012-156-080 

OE 

C-CAP,S 220P-50 CH 

ABCDEFGH. 

c 

159 

87-016-526-080 

OE 

C-CAP,S 0.47-16 BK 

ABCDEFGH. 

c 

153 

87-A10-893-040 

OE 

CAP,E 220-10 M PW 

ABCDEFGH. 

c 

162 

87-010-178-080 

OE 

CHIP CAP lOOOP 

ABCDEFGH. 

c 

161 

87-010-182-080 

OE 

C-CAP,S 2200P-50 B 

ABCDEFGH. 

c 

160 

87-010-314-080 

OE 

C-CAP,S 22P-50V 

ABCDEFGH. 

c 

166 

87-A10-893-040 

OE 

CAP,E 220-10 M PW 

ABCDEFGH. 

c 

178 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH. 

c 

177 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

ABCDEFGH. 

c 

204 

87-010-190-080 

OE 

S CHIP F 0.01 

ABCDEFGH. 

c 

205 

87-010-382-040 

OE 

CAP,E 22-25 SME 

ABCDEFGH. 

CN 

101 

87-A60-424-010 

OE 

CONN,16P V TOC-B 

ABCDEFGH. 

CN 

201 

87-009-345-010 

OE 

CONN,2P PH H 

ABCDEFGH. 

D 

101 

87-020-027-080 

OE 

CHIP-DIODE 1SS184 

ABCDEFGH. 

IC 

101 

87-A20-547-010 

IE 

C-IC,CXA1992AR 

ABCDEFGH. 

IC 

151 

87-A20-917-010 

2M 

C-IC,CXD2540Q-l/2 

ABCDEFGH. 

IC 

202 

87-017-825-010 

IE 

IC,GP1F32T 

ABCDEFGH. 

L 

102 

87-005-432-080 

OE 

COIL,lODH 

ABCDEFGH. 

L 

101 

87-005-432-080 

OE 

COIL,lOUH 

ABCDEFGH. 

L 

151 

87-005-440-080 

OE 

COIL,47UH FLR50 

ABCDEFGH. 

Q 

104 

87-026-237-080 

OE 

CHIP-TR,DTCI24XK 

ABCDEFGH. 

Q 

102 

87-026-237-080 

OE 

CHIP-TR,DTC124XK 

ABCDEFGH. 

Q 

101 

89-111-625-080 

OE 

TR,2SA1162 {0.15W) 

ABCDEFGH. 

R 

130 

87-022-364-080 

OE 

C-RES,S 82K-1/10W F 

ABCDEFGH. 

R 

131 

87-022-364-080 

OE 

C-RES,S 82K-1/10W F 

ABCDEFGH. 

R 

134 

87-022-364-080 

OE 

C-RES,S 82K-1/10W F 

ABCDEFGH. 

R 

135 

87-022-364-080 

OE 

C-RES,S 82K-1/10W F 

ABCDEFGH. 

R 

133 

87-022-364-080 

OE 

C-RES,S 82K-1/10W F 

ABCDEFGH. 

R 

132 

87-022-364-080 

OE 

C-RES,S 82K-1/10W F 

ABCDEFGH. 
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Y ' 

A 

fiiSFPp^pn- F 

Resistor Code 
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Figure 


tmm 

Value of resistor 


Chip resistor 



as 



a/J; / Diamensions (mm) 

glnCi-H :A 

Wattage 

Type 

Tolerance 

Symbol 

31-if# / Form 

L 

W 

t 

Resistor Code : A 

1/16W 

1608 

5% 

CJ 


1.6 

0.8 

0.45 

108 

1/lOW 

2125 

5% 

CJ 


2 

1.25 

0.45 

118 

1/8W 

3216 

5% 

CJ 

■- 

3.2 

1.6 

0.55 

128 



ilipT— JL — X 



G- - 


G- - 


G- - 
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